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ريه صاعة اسهل عنوة باسغة - ادن الله نمه فمه كك 


الاقيعية الصقروة :حا لامر مسكزقاس ان لم تكعيسا صسكن 


الحمد لله ناصر الموحدين و مذل الرافضة و المرتدين و الصلاة و السلام على خير المرسلين 
انبينا محمد و على اله و صحبه إجمعين. 


إما بعد :- اضع بين يديك أخي المسلم طريقة "صناعة اسهل عبوة ناسفة" سبائن الل 
العبوة ضد الافراد لكن اذا زاد حجمها تصيح اقوى و عملية صناعتها غير خطرة البتة 


انيدم يسم الحي الذي لا يموت 


الادوات ؟ 


1- العاب نارية - و نقصد الالعاب التي تنفجر- لا ذات الاضواء- "و كل ما كان الحجم كبير 
كان افضل" 


2- علب كبريت و يبلغ سعر الصندوق "1000 علبة" 12 دولار تقريباً #حاول ان لا تشتري 
كميات كبيرة من مكان واحد بل قم بشراء كل 10 علب من مكان مختلف 


3- القنينة التي تستخدم لملئ القداحات بالغاز 


ان يكون غلاف المصباح زجاجي و ليس بلاستيك" 


أما اذا كان الهدف ثابت استخدم ساعة المنبه الصفيرة 


7- قنينة مام فارغة. 


الان بعد تحضير الادوات نيدم العمل 
نقوم بأخراج البارود الذي داخل الالعاب النارية و من ثم نطحنه بمدق خشبي 


او بعدها نحتفظ بالبارود بمكان جاف و خالي من الرطوبة. 
ملاحظة : البارود عاشق للرطوبة ؛ لهذا يجب تجفيفه دائمآ. 


بعد البارود يأتي دور علب الكبريت و هناك طريقتين لأستخراج الكبريت من اعواد الثقاب 
الاولى : نكشط الكبريت من اعواد لثقاب 
|الثنية : نضع اعواد الكبريت في قدر و نسكب فوقه ماء حار و نبدء بالتقليب الى ان تبقى 
الاعواد من دون الكبريت و حينها نخرج الاعواد بالكفكير 


او الباقي نقوم بترشيحه بقطعة قماش و نأخذ الكبريت و بعدها تخلط بارود الالعاب النارية مع 
الكبريت بالنسب التالية. 


استلاحظون بالنسب اعلاه مذكور نسب لبودرة الالمنيوم و تستطيعون استخدامها ايضا بدل 
الكبريت المشار اليه ب كلورات البوتاسيوم و الحصول على بودرة الالمنيوم عن طريق شراء 
آمنشار الالمنيوم كهرياني و بدء القص و تجميع البودرة المتساقطة 


بعد اكمال المادة المتفجرة نبدء بالصاعق 


.و نقوم بكسر رأس المصباحين من دون 
.فقط ؛ الصاعق يملئ فقط بالبارود اما العبوة فتكون. 


بعد ملئ المصباح نقوم بغلقه بالصمغ و نضعه داخل سرنجة طبية 


! 


و تملئ السرئجة بالبارود و نخرج سلكي المصباح منها و نغلقها بالصمغ 


بعد اكمال الصاعق نبدء بجهاز التفجير و كما قلنا اذا كان الهدف متحرك تستخدم جرس 


لاسلكي و ناثي الان لجعل الجرس جهاز التفجير و الامر سهل جد كل ما عليك فعله هو فت 
الجرس و فصل السلكين المتصلين بالسماعة و توصيلهما بالصاعق و عند الضغظ على زر 
الجرس سوف تأتي الشحئة للصاعق بدل السماعة و بدوره سينفجر 


أما اذا كان الهدف ثابت نستخدم نفس طريقة الجرس ؛ فتح ساعة التنبيه و فصل سلكين. 
السماعة و توصيلهما بالصاعق و توقيت الساعة على الوقت المراد التفجير به 


آقبل وضع الصاعق داخل العبوة افحصه بجهاز كلامب ميتر إو اي جهاز اخر 


إلان بعد اكمال المادة و الصاعق و الجهاز يأتي دور جمع العبوة . نضع خليط البارود و 
الكبريت بعد التجفيف داخل قنينة الماء القارغة و نضع بوسطها صاعقين و نخرج اسلاك 
الصاعقين من رأس القنينة و نضع صمغ لغلق القنينة و الان نلصق علبة غاز ملئ القداحات 
بالقنينة و نأتي بقنينة ماء اخرى فارغة و نملنها بالبنزين و نصمغ حول العبوة مسامير و اي 
شيئ ممكن يصبح شظايا 


و لا ننسى كلمة الاخ الحبيب "عبد الله ذو البجادين” خيالك هو حدودك 


